

Οί 9 ί(Λΐ 5 ^ 9 ηεοΙ 6γ I 
ΤΗθοοΙογο 5 Μουπίι Μ 
03(β: 2007.02. ϊ 
ΕΕΤ 

Ρθ35θπ: 5ίβΠ8ο ΡϋΡ 
(βΓπόβόεΙβοΙ) | 
ΐοοβίίοη: Α0τβ|5, ΕΙΙίπϊΚο 
Τ γρο9Γ3ίίο 


14667 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 901 

29 Δεκεμβρίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμή¬ 
θεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
(με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά 
σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΥΠΕ Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Διακοσίων δεκατριών χιλιάδων τε- 
τρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (213.475) συμπερι¬ 
λαμβανομένου και του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 26.2.2007, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27.2.2007, ημέρα 


Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 
28210- 22308 από την αρμόδια υπάλληλο, Νίκα Μαρία. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμ¬ 
φωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων πε¬ 
νήντα ευρώ (139.050,00) συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 5.2.2007, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 6.2.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Βαλίνη Αννα. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΕ¬ 
ΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη¬ 
λότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εβδομήντα χιλιάδων οκτακόσιων 
σαράντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (70.842,68) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 20.3.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21.3.2007 ημέρα 


Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 
28210 - 22308 από την αρμόδια υπάλληλο, Νίκα Μαρία 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΥ¬ 
ΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Επτακοσίων ενενήντα τριών χι¬ 
λιάδων οκτακόσιων δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(793.810,80) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 22.5.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23.5.2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22309 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Γαβριλάκη Μαρία. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(5) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανιών Ό 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΥ¬ 
ΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσί- 
ων ευρώ (87.500) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Οπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 12.2.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13.2.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22310 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Πλιάκου Χαρούλα. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
Ό ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 


1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων 
ευρώ (370.000) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 17.4.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18.4.2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22310 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Γαβριλάκη Μαρία. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.2883/17.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξου¬ 
σιοδότηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του 
είδους από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ 




14670 
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αριθμ. 216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρή¬ 
της με την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονά¬ 
δα για την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εκατό μίας χιλιάδων εννιακοσίων 
ενενήντα επτά ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (101.997,19) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 18.4.2007, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19.4.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 
28210 - 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, Συμνιανάκη 
Αργυρώ. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΧΕΙ¬ 
ΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα 
με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου Προ¬ 
γράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους 


για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: εκατό χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ 
και δεκαέξι λεπτών (100.800,16) συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 29.5.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30.5.2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα. 28210- 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Βαλίνη Άννα. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

Ο) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ.2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων εξα- 
κοσίων ευρώ (123.600) συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 3.5.2007 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 4.5.2007 ημέρα 
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Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανιών «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210- 22309 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Γαβριλάκη Μαρία. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανιών «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων, Κ.Υ. 
Κισσάμου και του Κ.Υ. Κανδάνου για ένα (1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακο- 
σίων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτών 
(72.475,47) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 19-03.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20.3.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 


τηλέφωνα: 28210 - 22309 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Γαβριλάκη Μαρία. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙ¬ 
ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια ανοι¬ 
κτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Ενενήντα έξι χιλιάδων εκατό δώδεκα 
ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (96.112,67) συμπεριλαμβα¬ 
νομένου και του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 16.5.2007 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17.5.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 28210 
- 22310 από την αρμόδια υπάλληλο, Πλιάκου Χαρούλα. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΙ¬ 
ΒΛΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων 
πενήντα πέντε ευρώ (70.555) συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 20.8.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21.8.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 
28210 - 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, Συμνιανάκη 
Αργυρώ. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(13) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 


1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(360.000) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 22.5.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23.5.2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα. 
28210 - 22308 από την αρμόδια υπάλληλο, Νίκα Μαρία. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(14) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Β) με κριτήριο κατακύρω¬ 
σες τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.2883/17.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξου¬ 
σιοδότηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του 
είδους από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ 
αριθμ. 216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρή¬ 
της με την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονά¬ 
δα για την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
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της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χι¬ 
λιάδων ευρώ (634.000) συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 22.2.2007 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23.2.2007 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22309 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Γαβριλάκη Μαρία. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΙ¬ 
ΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2395/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ.2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Τριακοσίων δεκαεννιά χιλιάδων τρι- 
ακοσίων πενήντα ενός ευρώ (319.351) συμπεριλαμβανο¬ 
μένου και του Φ.Π.Α. 


Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 13.3.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14.3.2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙ¬ 
ΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22310 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Πλιάκου Χαρούλα. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(16) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑ¬ 
ΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ.2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων οκτώ ευρώ (342.508) συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου και του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 27.2.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28.2.2007 ημέρα 
Τ ετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22310 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Πλιάκου Χαρούλα. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(17) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανιών «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑ¬ 
ΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.2883/17.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξου¬ 
σιοδότηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του 
είδους από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ 
αριθμ. 216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρή¬ 
της με την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονά¬ 
δα για την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι πέντε ευρώ (574.825) συ¬ 
μπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 26.3.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27.3.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 
28210 - 22308 από την αρμόδια υπάλληλο, Νίκα Μαρία. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 


(18) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΧΕΙ¬ 
ΡΟΚΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων, Κ.Υ. 
Κισσάμου, Κ.Υ. Βάμου και του Κ.Υ. Κανδάνου για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων 
εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών 
(158.644,02) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 20.2.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21.2.2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22310 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Πλιάκου Χαρούλα. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(19) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΦΑ¬ 
ΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


14675 


1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. ΠΙ/2853/4.7,2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ.2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Διακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσί- 
ων σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (202.948,20) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 11.6.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12.6.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 
28210 - 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, Συμνιανάκη 
Αργυρώ. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙ¬ 
ΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 


τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων, Κ.Υ. 
Κισσάμου, Κ.Υ. Βάμου και του Κ.Υ. Κανδάνου για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Ενός εκατομμυρίου εβδομήντα έξι χι¬ 
λιάδων επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών 
(1.076.751,10) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 15.5.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16.5.2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Βαλίνη Άννα. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑ¬ 
ΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Οκτακόσιων πέντε χιλιάδων ευρώ 
(805.000) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 5.2.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 6.2.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22309 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Γαβριλάκη Μαρία. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΧΑΡ¬ 
ΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.2883/17.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξου¬ 
σιοδότηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του 
είδους από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ 
αριθμ. 216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρή¬ 
της με την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονά¬ 
δα για την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτα¬ 
κόσιων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 
(54.862,81) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 23.5.2007 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 


Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24.5.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 28210 
- 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, Βαλίνη Άννα. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(23) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΠΙ¬ 
ΔΕΣΜΩΝ ΓΥΨΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 αττόφασί) του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εβδομήντα μίας χιλιάδων επτακοσί¬ 
ων σαράντα ευρώ και πέντε λεπτών (71.740,05) συμπε¬ 
ριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 20.6.2007 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21.6.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη κα¬ 
τάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές θα 
δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 28210 - 22306 
από την αρμόδια υπάλληλο, Συμνιανάκη Αργυρώ. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 
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(24) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανιών «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΠΙ- 
ΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ.2883/17.7.2006 απόφασ" του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων, του 
Κ.Υ. Βάμου, του Κ.Υ. Κισσάμου και του Κ.Υ. Κανδάνου 
για ένα (1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιά¬ 
δων οκτακόσιων δεκαεπτά ευρώ και εξήντα επτά λε¬ 
πτών (275.817,67) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 28.2.2007 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 1.3.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Βαλίνη Αννα. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(25) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 


1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι 
δύο ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (46.122,63) συμπερι¬ 
λαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 11.6.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12.6.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 
28210- 22308 από την αρμόδια υπάλληλο, Νίκα Μαρία. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(26) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΕ¬ 
ΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
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από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Εξακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εκα¬ 
τόν εξήντα τριών ευρώ (619.163) συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 8.2.2007 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 9.2.2007 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22310 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Πλιάκου Χαρούλα. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(27) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙ¬ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (με ταυτό¬ 
χρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού - αναλώσιμα 
και αναλυτές) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό- 
τερη προσφορά σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 


2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων και του 
Κ.Υ. Κανδάνου για ένα (1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων 
οκτακόσιων τριάντα ενός ευρώ (419.831) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 16.5.2007 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17.5.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 
28210 - 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, Συμνιανάκη 
Αργυρώ. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(28) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το Ε/7/7 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εν- 
νιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λε¬ 
πτών (322.923,54) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης. Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 6.2.2007 
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ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 7.2.2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙ¬ 
ΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22310 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Πλιάκου Χαρούλα. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(29) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΕ¬ 
ΦΑΛΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων 
εκατό ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών 
(552.195,36) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 13.6.2007 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14.6.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη κα¬ 
τάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές θα 
δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος κατά 


τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 28210 - 22306 
από την αρμόδια υπάλληλο, Συμνιανάκη Αργυρώ. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(30) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ΗΛΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων 
πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (59.205,43) συ¬ 
μπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 27.2.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14,00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28.2.2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 28210 
- 22306 από την αρμόδια υπάλληλο, Βαλίνη Αννα. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(31) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (με ταυτόχρονη παραχώρη¬ 
ση συνοδού εξοπλισμού) με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19 /31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανιών για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: Πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και 
εξήντα τεσσάρων λεπτών (594.594,64) συμπεριλαμβα¬ 
νομένου και του Φ.ΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 21.3.2007 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14,00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22.3.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλή¬ 
ρη κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδια¬ 
γραφές θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 28210 - 22310 από την αρμόδια υπάλληλο, 
Πλιάκου Χαρούλα. 

Ο Διοικητής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(32) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», πρόκειται να προβεί στη διενέργεια 
ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με: 

1.1 Την υπ’ αριθμ. 31/πρκ. 19/31.10.2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 


1.2 Την υπ’ αριθμ. Π1/2396/9.6.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την έγκριση Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.3 Την υπ’ αριθμ. Π1/2853/4.7.2006 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την εφαρμογή Ενι¬ 
αίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2006. 

1.4 Την υπ’ αριθμ. 2883/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης με την οποία χορηγεί την εξουσιοδό¬ 
τηση στη Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης για την προμήθεια του είδους 
από το ΕΠΠ 2006 - Πιστώσεις 2006 και την υπ’ αριθμ. 
216/12/2.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης με 
την οποία χορηγεί την εξουσιοδότηση ανά Μονάδα για 
την προμήθεια σε ποσοστό 100% του είδους. 

1.5 Την υπ’ αριθμ. 249/13/ 30.8.2006 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται 
ενιαίοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από το Ε.Π.Π. 
2005 - Πιστώσεις 2005 επειδή ήταν αδύνατη η ολοκλή¬ 
ρωση τους σύμφωνα με τις αναφορές των Νοσοκομείων, 
τα οποία είχαν οριστεί φορείς εκτέλεσής τους. 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χανίων για ένα 
(1) έτος. 

Προϋπολογισμός: εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 8.3.2007 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 9.3.2007 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Η απόφαση θα ληφθεί την παραπάνω ημερομηνία πα¬ 
ρουσία επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες, πλήρη 
κατάσταση των ειδών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
θα δίδονται από το Γ ραφείο Προμηθειών του ιδρύματος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 
28210 - 22300 από την αρμόδια υπάλληλο, Πατρικάκη 
Γ εωργία. 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(33) 

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Το Τηλεπικοινωνιακό Διαμέρισμα Μαγνησίας προκη¬ 
ρύσσει ανοικτή δημοποασία με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παραγρ. 4α του Κανονισμού Εκτέλεσης 
Έργων Ο.Τ.Ε. και του άρθρου 6 των Ειδικών Διατάξεων 
του, για την ανάδειξη μειοδότριας, εκτέλεσης εργασιών 
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Ν/Σ και ΜΤΦ. Μικρο- 
επεκτάσεις εναερίου δικτύου Χερσαίας Νομού Μαγνη¬ 
σίας έτους 2007» δαπάνης κατά την μελέτη 104.269,36 
€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Στο συμβατικό αντικείμενο έγει περιληφθεί και ποσό 
ίσο με το 15% της συμβατικής δαπάνης για απρόβλε¬ 
πτες εργασίες. 

Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τις δια¬ 
τάξεις του Κανονισμού ΕκτελέσεωςΈργων Ο.Τ.Ε. και τις 
Ειδικές Διατάξεις αυτού και ορίζονται στην διακήρυξη 
και λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου αυτού. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η αποδοχή ισχύος των παραπάνω διατάξεων, αποτελεί 
απαραίτητο όρο για το παραδεκτό της προσφοράς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18.1.2007 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και από ώρα 12.00 έως 12.30 μ.μ. (ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία: 

α. Τεχν. Τμήμα Μαγνησίας Πουρίου 2 - Επισκοπής (2ος 
όροφος), Βόλος. 

β. Τεχν. Τμήμα Καρδίτσας, Αλαμανή 21, Καρδίτσα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις που είναι γραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π.: α) Α1, Α2, 
1ης τάξης για έργα ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ). Στο 
διαγωνισμό γίνονται δεκτές και εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. 2ας, τάξης 
εφόσον έχουν έδρα τον Νομό ή γειτονικό εκείνου που 
εκτελείται το έργο. 

Τα τεύχη και σχέδια της μελέτης διανέμονται στα 
γραφεία Ο.Τ.Ε: 

α) Τεχνικό Τμήμα Μαγνησίας Πουρίου 2 - Επισκοπής, 
Βόλος. 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις ενδιαφερόμενος 
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημένους εκ¬ 
προσώπους των μέχρι και την 16.1.2007 αφού καταβάλ¬ 
λουν το ποσό των 30 ευρώ + 19% Φ.Π.Α. υπέρ του Ο.Τ.Ε. 
στους λογαριασμούς 75.11.00.0000 και 54.00.40.0018 
αντίστοιχα στα Ταμεία του Ο.Τ.Ε.: 

1) Τηλεπ. Διαμ. Μαγνησίας και Καρδίτσας, Πουρίου 2, 
Βόλος (ώρες 08:00 - 14:00). 

Εγγύηση συμμετοχής 2% του Προϋπολογισμού Υπη¬ 
ρεσίας δηλ 2085 €. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ο.Τ.Ε. 
Βόλος, 22 Δεκεμβρίου 2006 

Ο Προϊστάμενος 
ΧΡ. ΤΡΙΓΚΑΣ 
-♦- 

(34) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Β' ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ. 559 

Η Β' Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Ζακύνθου διακη¬ 
ρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 6 του π.δ.. 609/1985 καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 
και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το 
οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το 
π.δ. 609/1985 και το ν. 2229/1994, ως επίσης και των δι¬ 
αταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν 
σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001 καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006, και ήθελαν 
ισχύσει από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου 
«Κατασκευή στέγης στο Νηπιαγωγείο Αγ. Δημητρίου και 
στο Δημοτικό Σχολείο Κατοσταριού», προϋπολογισμού 
δαπάνης 35.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 
προϋπολογισμού δαπάνης 29.411,62 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 
και αναθεώρηση). 


Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Η ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου θα 
γίνει υποχρεωτικά στην Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοι¬ 
νοπραξία που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, υπό τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. 
Ζακύνθου, Διοικητήριο, την 30 του μήνα Ιανουάριου του 
έτους 2007, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών την 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία (η οποία δεν είναι απαραίτητα ημέρα 
Τρίτη) και θα καθοριστεί με πράξη της η Β' Νομαρχια¬ 
κής Επιτροπής και η οποία θα γνωστοποιηθεί πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Ελληνικό Μητρώο που τηρείται στη ΓΓΔΕ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας οικοδομικών καθώς και εμπειρο¬ 
τέχνες κατηγορίας οικοδομικών γραμμένες στο Ν.Μ. 
Ζακύνθου. 

2. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχό¬ 
μενες αϊτό κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ, 
όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 21 της 
διακήρυξης, όπου ορίζονται αναλυτικά και οι σχετικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέ¬ 
σουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της Διακήρυξης. 
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την 
προσφορά τους και ταχυδρομικά σύμφωνα με το άρθρο 
3.4 της Διακήρυξης. 

Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοι¬ 
κτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στά¬ 
διο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογη- 
τικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού 
της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζομένους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 588,23 ευρώ. 
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Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό (Β' ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ), και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των (7) επτά 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 
παρ. 2 και 3 του 609/1985 όπως ισχύει). 


Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Ζακύνθου (Διοικητήριο), στα τηλέφωνα 
26950 42522 εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και την 
Πέμπτη πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και θα 
διατίθενται από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Ζακύνθου. 

Ζάκυνθος, 22 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Πρόεδρος 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣ 
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